FELIKS LEWIECKI 


urzednik c. k. Konsulatu w belgradzie 


urodzony w roku 1862, opatrzony św. Sakramentami, zmarł w Krakowie dnia 
21 Sierpnia 1889 roku. 


Stroskani rodzice i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok, odbyć 
sie mające w Piątek dnia 23 Sierpnia b. r. o godzinie 5-tej po południu z domu przy ulicy Karmelickiej pod L. 42 


wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Sobotę dnia 24 Sierpnia b. r. o godzinie 10 rano w kościele OO. Karmelitów na Piasku. 


